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Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP 

Burgemeester en wethouders van Heerlen hebben besloten, conform artikel 2.22 Wet BRP, de onder¬ 
staande personen per de hieronder aangegeven datum ambtshalve uit te schrijven uit de basisregistratie 
personen (BRP) en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum 
van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP. 

- J.S.F File, 02-04-1993, datum uitschrijving 30-10-2015 

- C. Phan, 09-09-1964, datum uitschrijving 21-10-2015 

- A. Mirzoyan, 12-01-1967, datum uitschrijving 20-10-2015 

- J.A.F Spronck, 03-05-1959, datum uitschrijving 19-10-2015 

- M.T.W.M. Verheijen, 19-08-1987, datum uitschrijving 16-10-2015 

- M.L.T. Timmermans, 10-04-1986, datum uitschrijving 19-10-2015 

- A. Mabrouk, 27-02-1984, datum uitschrijving 26-10-2015 

- E. Osman, 00-04-1964, datum uitschrijving 03-11-2015 

- R.M. Gegel, 12-11-1979, datum uitschrijving 29-10-2015 

- R.M. Caspers, 27-10-1982, datum uitschrijving 20-10-2015 

- C. Irakoze, 27-10-1980, datum uitschrijving 28-10-2015 

- A. Benseddik, 11-08-1990, datum uitschrijving 30-10-2015 

- N.F. de Vlugt, 01-07-1964, datum uitschrijving 28-10-2015 

- M.H.J. Souren, 03-08-1978, datum uitschrijving 08-11-2015 

- K.J. Bukuru, 21-11-2012, datum uitschrijving 28-10-2015 

- R.L.K. Douven, 26-09-1968, datum uitschrijving 12-11-2015 

- M.E.F. Cleven, 21-07-1987, datum uitschrijving 16-10-2015 

- E.D. Martis, 10-03-1977, datum uitschrijving 23-10-2015 

- A. Boukayoua, 13-09-1985, datum uitschrijving 16-10-2015 

- N.G.M. Robroek, 04-09-1971, datum uitschrijving 28-10-2015 

- A.H.M. Rijksen, 01-01-1980, datum uitschrijving 19-10-2015 

- B.A.M.T.L. van de Pest, 11-01-1982, datum uitschrijving 20-10-2015 

- K.W. Leong, 06-03-1980, datum uitschrijving 30-10-2015 

- K. Muuse, 24-03-1969, datum uitschrijving 27-10-2015 

- L.C.M. Maar, 08-06-1996, datum uitschrijving 27-10-2015 
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Als u het niet eens bent met de opneming als vertrokkene naar onbekend, dan kunt u op basis van ar¬ 
tikel 2.60 lid d Wet BRP een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester 
en wethouders van Heerlen, postbus 1,6400 AA HEERLEN. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag van publicatie. 
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